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ऊर्जा मवालय 


स्पष्टीकरण : - इस अधिसूचना में , "विहित अवधि " से, — 


( क ) किसी ऐसी मास्ति के संबंध में , जो बोई को अपने कारबार में 

अपने उपयोग के लिए विद्युत ( प्रदाय ) संशोधन अधिनियम , 
1966 ( 1966 का 30 ) के प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध हुई है , 
थे वर्ष जिसमें से उत्तने वर्ष घटा दिए गए हैं, जिनके दौरान 
ऐसी आस्ति प्रयुक्न की गई है या प्रयुक्त की जा सकती थी , 
हम अधिसूचना की अनुसूची में यथा परिनिश्चित वर्षों की वह 
संख्या अभिप्रेत है ; ऐमे वर्षों की संगणना, उस वर्ष के जिसमें 
बार मास्ति बोर्ड को इस प्रकार उपलब्ध हुई थी ठोक अगले वर्ष 
के प्रारम्भ से और ऐसे प्रारम्भ को या उसके पश्चात् समाप्त 
होने वाले वर्ष की समाप्ति तक , की जाएगी , 


( ख ) अन्य किमी प्रास्ति के संबंध में , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

वर्षों की संख्या या अवधि, अभिप्रेत है । 


(विद्युत विभाग ) 

अधिसूचनाएं 

नई दिल्ली , 27 मार्च, 1980 
सा० का० नि० 142( प्र ) : – केन्द्रीय सरकार, वियुत ( प्रदाय ) 
अधिनियम , 1948 ( 19.18 का 54 ) की घाग 68 की उपधाग ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्राधिकरण से परामर्श करने के 
पश्चात् , यह अधिमूचित करती है कि बोर्ड प्रवक्षयण के लिए ऐसी राशि 
की व्यवस्था करेगा , जो निम्नलिखित मिद्धान्तों के अनमार मगणित की 
जाएगी, अर्थात् : 
___ 1. बोर्ड द्वाग प्रवक्षयण की व्यवस्था झरना : – बोर्ड अवभयण के 
लिए प्रति वर्ष ऐसी राशि को व्यवस्था करेगा, जो अवभयण को सीधी 
रेखा पद्धति के अनुसार सगणित की जाती है, अर्थात् , ऐसी गशि, जो 
पाम्नियों को बाबत विहिन अवधि से , बोर्ड की अहियों में पहले ही बट्टे 
खाते डाली और प्रपास्त कर दी गई राशि को हिमाब में लेने के पश्चात् , 
आस्तियों की कुल लागत के नव्ये प्रतिशत को विभाजित करके पाती है : 

परन्तु प्रयक्षयण के लिए किसी आस्ति की बाबत अभिदाय , विहित 
अवधि की समाप्ति पर या जब आस्ति मोर्ड द्वारा प्रयमन नहीं होती है , 
इनमें से जो भी पूर्वतर हो, समाप्त हो जाएगा । 

2. प्रवक्षयण के सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि :- ये मिशान्त 
अप्रैल , 1979 के पहले दिन से प्रारम होने वाले और मार्च, 1980 के 
31वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के प्रवक्षयण के प्रभारण को लागू 
होंगे । 
1341 GI/ 79 


अनुसूची 


आस्ति का वर्णन 


वर्षों की संख्या या अवधि 


अनंत काल 


क . पूर्ण हक वाली स्थमित्वाधीन भूमि 
ख . पट्टे के अधीन धारित भूमि - - 

( क ) भमि में विनिधान के लिए 


पट्टे की अवधि , या पट्टे 
के समनुदेशन पर शेष 
अनयमित अवधि । 


- 


-- 


- 


- 


-- 
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आस्ति का वर्णन 

वर्षों की संख्या या अवधि 
( ख ) म्थल की सफाई करने की लागत स्थल को मकाई करने की 
के लिए 

नारीन को पट्टे की 

गंष अनयमित अवधि । 
ग . नई क्रय की गई प्रास्नियां : - - 
( क ) जनन केन्द्रों में संयंत्र और मगीनरी, 

जिसके अंतर्गत संयंत्र आधार भी 


धम 


पतीम 
पच्चीम 
पन्दह 


सीम 


सीम 


एक सौ 


( i) जल-विद्युत . 
( ii ) वाष्प-विद्युत . 

( iii ) डीजल-वियुत . 
( ख ) शीतलन टावर और पग्मिचारी 

जल पद्धति 
( ग ) वचालिम मंकर्म जो जल-वियत 

पति का भाग हैं, जिनके अंतर्गत 
निम्नलिखिन भी हैं : 
( i ) बांध अधिप्लव मार्ग, बंधि 

काएं और नहरे , प्रममित 
कंक्रीट भवनालिकाएं और 

दामलंधिकाएं 
( ii ) प्रबलित कंक्रीट पाल्पलाइने 

और मटोमि टंक , इस्पात 
पाइप लाइन , स्लूइस बाग , 
इस्पात महामि टैक, द्रवचालिन 
नियंत्रण बान्य और अन्य 

द्रवचालित संकर्म 
( घ ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल 

इंजीनियरी मकर्म, जो ऊपर उल्लि 
बित नहीं किए गए है . 
( i) कार्यालय और प्रदर्शन कक्ष | 
( ii ) जिममें ताप -विधुत जनन संयंत्र 


चालीम 


बीम 


पन्द्रह 


मान 


बीम 


आस्ति का वर्णन 

वर्षों की संख्या या अवधि 
(ii ) पोल टाइप . 

पन्द्रह 
( ii ) तुल्यकाली मंधारित्र । पतीम 
( छ ) बैट्रि यां . 
( ज ) ( i) भूमिगत केबलं जिनके अंत 

चालीय 
संधि बाम और वियोजन 

बाम्म भी हैं । 
(ii ) केबल उक्ट प्रणाली 

माट 
( स ) ऊपरली लाइनें , जिनके अंतर्गन 

टैक भी हैं 
( i ) 66 किलोबाट मे उच्चतर पनीम 

नामीय वोल्टनामों पर प्रचा 
लन करने वाली संविचिन 

इम्पात टैको पर लाइनें । 
( ii ) 13 . 2 किलोबाट में उच्चतर 

किन्तु 66 किलोबाट में अन 
धिक नामीय बोल्टतानों पर 
प्रचालन करने वाली इस्पात टैकों 

पर लाइनें । 
( iii ) इस्पान या प्रबलित कंक्रीट टेकों पच्चीम 

पर लाइने । 
( iv ) अभिक्रियिन काष्ट टेकों पर 

लाइन 
( अ ) मीटर 
( ट ) बमोदित यान 
( ठ ) स्थेनिक मशीन औजार . 
( स ) वातानुकलन मंयंत्र --- 

(i ) स्थैतिक 

(ii ) मुबाघ . . यात 
( a) ( i) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग 

(ii ) कार्यालय उपस्कर . दस 
( iii ) आन्तरिक तार लागना, जिसके पन्द्रह 

अंतर्गत फिटिग और माचित्र 

भी है 
( iv ) मड़क प्रकाश फिटिंग 
( ण ) भाडे पर दिए गए माघिन 
(i ) मोटरों में भिन्न 

सान 
(ii ) मोटरें 

बीम 
( स ) संचार उपम्कर - - 
(i ) रेडियो तथा उच्च प्रावृत्ति 

वाहक पद्धति 

(ii ) टेलिफोन लाइनें और टेलिफोन मीम 
घ . पूर्व-प्रयुक्त ऋय की गई मास्तियां और ऐमी प्रेमी युक्तियुक्न अवधि , 

पास्तियां, जिनके लिए इस अनुसूची में अन्यथा गो राज्य सरकार , 
उपबंध नहीं किया गया है 

म्यामी द्वारा प्राम्गियों 
के मर्जन के समय 
उनके स्वम्प, काल समय 
और दशा को ध्यान 
में रखन लाए , प्रत्येक 
मामले में प्रवधारित 
करे । 

.. . - - - . . 
[ मं 9/ 21/ 70- स्क [- बाल -I ), 


पन्द्रह 


पचास 
सीम 


बीय 


( iii ) जिममें जल-विग्न जनन सयंत्र 


पतीग 


है । 


पाच 


पफ मौ 


पन्द्रह 


( iv ) प्रस्थाई निर्माण, जैसे काष्ट , 

मंग्चनाएं । 
( क ) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग . 

( v ) अन्य . . 
( क ) ट्रांसफार्मर , ट्रांसफार्मर कियोस्क , 

उप-स्टेशन उपस्कर और अन्य 
नियत माचित्र ( जिसके अंतर्गत 
मंयंत प्राधार भी हैं ) --- 
( i ) 100 किलोवाट एम्पियर 

पौर उमसे अधिक की 
क्षमता वाले ट्रामफार्मर 
( जिमके अंतर्गत प्राधार 

भी है ) । 
( ii ) अन्य . 
( च ) स्विचगियर , जिमफे अंतर्गत केबल 

कनेक्शन भी है । 
( च ) नरिस प्रगाही 

( i ) स्टेशन टाइप . 


पैतीम 


पचमीम 
मीम 


श्रीम 
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Numbcr of years or 
period 


Thirty 


One hundred 


Forly 


Fifty 


Thirty 


This ty - five 


Five 
One hundred 
Fifty 
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भारत का राभपन अमाधारण 
- - - - - -- = 

- - - - 
MINISTRY OF FNERGY AND IRRIGATION 

Description of asset 
(Department of Power ) 
NOTIFICATIONS 

(b ) Coling towers and circulating 

water systems 
New Delhi, the 271) Mirch , 1980 

( c ) Hydraulic works forming part of a 
G . S . R . 142 ( E ). – In exercise of the power confisrád by sub 

hvdro -electric system , including 
section (1) of section ( 8 of the Electricity (Supply ) Act, 1948 

(i) dams, Spilways , weirs, canals , 
( 54 of 1948 ), the CentralGovernnyent, aftrs consultation with the 

rcinforced concrete Mumes 
Alhority , hereby notifies that the Board shall provide for de 

and syphons . . . 
priciation such sum as is calculated in accordance with the 
following principles , namely : 

( ii) reinforced concrete pipe- lines 

and surge tanks, steel pipe 
1. Providing of dworciation by Board - The Board shall 

lines , sluice gates, steel Surge 
provide for deprrciation such sum as is calculaird in accordance 

tanks , hydraulic contro ] 
with the straight line method of depreciation , that is to say , Such 

valves and other hydraulic 
an amount as is arrived atby dividing ninety por cent of the ori 

works . . . . 
ginalcost of the assets, after taking into account the sum alirady 
written off and set aside in the books of the Board , by the pres 

(d ) B 1 .4i 196 197 civil enginnering 
cribed period in respect of such a sata : 

works of a permanent character, 

notmentioned above 
Provided that the contribution in puspict of any asset to 
d preciation shall crase at the end of the prescribru period or 

(1) Offices and showrooms : 
when the asset cruas to hold by the Board , whichever is 

(ii) contining thermo-el. ctric 
carline . 

ginarating plant , . 

( iii) containing hydro -electric genio 
2 . Period of application of the rrinciple of depriatior . 

riting plant . . . 
These principlrs shall apply to the charging of depreciation for the 
var commencing on the 1st day of April, 1979 and ending on the 

( iv ) temporary erection such as 
31st day of March , 1980 . 

wooden structures , . 
Explanation . - . In this notification, " prescribed period " 

( v) roads other than kutcha roads 
mitan - 

( yi) others , , , , 
( a ) in relation to an asset which became available to the 

(c ) Transformers, transformer kio 
Board for its use in its business before the commerciment 

sks , sub -station equipment and 
of the Electricity (Supply ) Amendment Act, 1966 (30 

other fixed apparatus ( including 
of 1966), means the number of years as defincd in the 

plant foundations ) 
Schedule to this notification reduced by the number of 

(1) transformers (including foun 
years during which such asset was used or capable of 

dation ) having a rating of 100 
being used , such years being computcd from the begin 

kilovolt amperes and over , 
ning of the year next following that in which that asset 
became so available to the Board and up to the end of the 

( ii) Others , , , , 
year ending on or after such commencement 

(f) Switchgear, including cable con 
(b ) in relation to any other assct, the number of years or 

nections . . . . . 
period specifind in the said Sch dule. 

( ff ) Lighting arrestors - - 
SCAEDULE 

(i) station type . . 
Description of asset Number of years or 

( ii ) Pole type 
period 

(iii ) synchronous condensers , 
A . Land owned under full title . Infinity 

(4 ) Batteries . . . . . 
B . Land held under lease - . 

( h ) (1) Underground cables including 
(a ) for investment in the land · The period of the 

jont boxes and disconnecting 
lease , or the period 

boxes . . . . . 
renaining unexpired 

( 2) Cable duct system . 
on the assignment of 
the lease . 

(i) Overhead lines, including suppous 
(b ) for cost of clearing sile . The period of the 

(1) lines on febricated steel sup 
lease remaining un . 

rorts operating at nominal 
expired at the date 

voltages higher than 66 kilo 
clearing the site. 

volts . . . . 
C . Assets purchased now 

( ii) jin son steel supports operat 
(a ) Plant and machinery in generating 

ing at nominal voltages, 
slations, including plant founda 

higher than 13 . 2 kilovolts 
clons 

but not exceeding 66 kilo 

volls. . 
(1) hydro -electric , . Thirty -five 

. . . 
Msteam -electric · Twenty -five 

(iii) lines on steel or reinforced 
fill) diesel -electric , Fifteen 

concrete supports . . 


Thirty - five 
Twenty - five 


Twenty 


Twenty 
Hifteen 
Thirty - Ave 
Ten 


Forty 
Sixty 


Thirty - five 


Thirty 


Twenty - five 


232 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( i) 1 


(iv) lines on treated wood sup 

_ ports . . . . Twenty 
(i) Meters . . . . Fifteen 
( k) Self- propelled vchicles . . Twenty 
(1) Static machine tools . . . Twenty 
( m) Air -conditioning plant -.. 
(i) Static 

-. . 

. . . Fifteen 
( i) Portable . . . . Seven 
( n ) (i) Officc furniture and fittings . Twenty 

(ii) Office equipment . . Ten 
( iii ) internal wiring , including fit 

tings and apparatus . . Fifteen 
(iv ) Street -light fittings . . Fifteen 
(0 ) Apparatus let on hire 

(i) other than motors . . Seven 

(ii) motors . . . . Twenty 
( p ) Communication equipment -- 

(i) Radio and high frequency 

Carrier systemi . . Fifteen 

(ii ) Telephone lines and telephoncs Twenty 
D . Assets purchased second hand and Such reasonable 

assets not otherwise provided for in period as the State 
this Schedule . 

Government deter 
mines in each case 
having regard to the 
nature, age and con 
dition of the asset at 
the time of its ac 
quisition by the 

owner . 
- - - - -- -- - - - - - - - 

INo . 9/ 21 / 79 - Desk I. Vol. I.] 
सा० का० नि० 143 ( प्र ) : - केन्द्रीय सरकार , विद्युत ( प्रदाय ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54 ) की छठी अनुसूची के पैरा V [ के 
उप-पैरा ( क ) द्वारा प्रयन्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण से 
परामर्श करने के पश्चात् यर, अधिमूषित करती है कि अनुशाप्तिधारी 
प्रवमयण के लिए प्रति वर्ष ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा , जो निम्नलिखित 
सिद्धान्तों के अनुसार संगणित की जाएगी , अर्थात् : 


( ख ) यदि कोई नियत आस्ति मप्रचलन , अपर्याप्तता, अतिरेक या 
अन्य किसी कारणवश उपयोग के लिए उपलभ्य नही रह जाती है तो 
अनुशप्सिधारी की बहियों में यह वर्णित किया जाएगा कि अब वह प्रयुक्त 
नहीं होती है और उसकी बाबन और प्रवक्षयण राजस्व मद्दे प्रभार के 
रूप में अनुशात नहीं किया जाएगा । 

( ग ) यदि उपक्रम को पहियों में कोई प्रास्ति , उसकी मूल लागत के 
10 प्रतिशत या उससे कम तक हासित कर दी गई है , तो उम मास्ति 
को मारत और अक्षयण अनुशास नहीं किया जाएगा । 

( घ ) प्रवक्षयण की बकाया , विहित अवधि की शष प्रवधि पर समीकृत 
संदायों द्वारा बट्टे खाते डाली जा सकेगी । 

2. प्रवक्षयण के सिद्धान्तों के लागू होने की अवधि :- - म । 
अप्रैल , 1979 के पहले दिन से मारभ होने वाले पौर माचं , 1980 के 
3 1 वें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष के अवभयण के प्रभारण को लागू 
होंगे । 

स्पष्टीकरण :--- इस अधिसूचना में , "विहिन अवधि से , इम अधि 
सूचना को अनुसूची में विनिर्दिष्ट मास्तियों के संबंध में , ऐसी मास्ति के 
संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट वर्षों की संख्या या अवधि , जो प्रत्येक दशा में , 
उस लेखा वर्ष के ठीक अगले लेखा वर्ष से प्रारम्भ होगी, जिममें कारबार 
में उपयोग के लिए विशिष्ट प्राप्ति उपलब्ध हुई थी , अभिप्रेत है । 


- 


-- - 


या 


अनुसूची 
प्रास्ति का वर्णन 

वर्षों की संभ्या या अवधि 
- -- - - .. - - - -- - - - 
क . पूर्ण हफ वाली स्वामित्वाधीन भूमि . अनंत काल 
ख . पट्टे के अधीन धारित भूमि --- 
( क ) भूमि में विनिधान के लिए पट्टे की अवधि , या पट्टे के 

ममनुदेशन पर शेष मन 

यमित अवधि । 
( ख ) स्थल की सफाई करने की लागत के स्थल की सफाई करने को 

तारीख को पट्ट को 

शेष प्रनयमित अवधि । 
ग. नई क्रय की गई मास्नियां : -.. 
( क ) मनन केन्द्रों में सपा और मशीनरी, 

जिसके अंर्गत संयन्त्र माधार भी हैं :--- 
( 1 ) जल विधुत , . पंतीम 
( 2 ) वाष्प विद्युत . . पच्चीस 

( 3 ) डीजल विद्युत . 
( ख ) शीतलन टावर और परिसंचारी मन 

पसति 
( ग ) द्रवचालित संकर्म जो जल त्रिध । 

पति का भाग है , जिनके अंतर्गत 
निम्नलिखित भी हैं . - - 
( 1 ) बांध, अधिप्लय मार्ग , बधि - एक मी 

काएं और नहरें , प्रबलित 
कंकोट अवनालिकाएं और 

दाबलधिका 
( 2 ) प्रबलित कंक्रीट पाइला ने 

और महोमि टैक , इस्पात 
पाइप लाइने , स्लूएम द्वारा, 
इस्पात महामि टैक द्रव 
चालित नियन्त्रण बाल्य और 
पन्य चालित समर्म 


1. अनुशाप्तिधारी द्वारा अवक्षयण की व्यवस्था करना---- ( क ) अनु 
शप्तिधारी प्रवक्षयण के लिए - -- 
( i ) ऐसी राशि की व्यवस्था करेगा जो यदि समस्स विहित प्रति 

के दौरान प्रति वर्ष प्रपास्त कर दी जाती है और जिसका 4 
प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृति भ्याज संचय किया जाता 
है , तो विहित अवधि की समाप्ति पर , उपक्रम की पहियों में 
पहले ही बट्टे खासे डाली गई और अपास्त कर दी गई राणि 
को हिसाब में लेने के पश्चात्, मास्ति की मूल लागत के नम्बे 
प्रतिशत के बराबर राशि हो जाएगी । संचित प्रतिशेष पर 
वार्षिक ग्याज , राजस्व में से और वार्षिक वृति निक्षेप में 

से खप के रूप में अनुशात किया जाएगा, या 
(ii ) ऐसी राशि की व्यवस्था की जाएगी, जो विहित अवधि से , 

आस्ति को मूल लागत के नब्बे प्रतिशत को स्वभाजित करके 

निकलती है : 
परन्तु , यदि किसी अनुभप्तिधारी ने , विद्युत ( प्रथाय ) मंशोधन अधि 
नियम , 1978 ( 1978 का 23 ) के प्रारम्भ के पूर्व किसी विशिष्ट 
पर्याप्त का विकल्प ले लिया है , तो वह उसी पदति का अनुसरण करता 
रहेगा । 


पन्द्रह 
तीस 
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- 


- 


बोस 


पनाम 


तोम 


मात 


पंतीस 


पन्द्रह 


( घ ) स्थाई प्रकृति के भवन और सिविल 

इजीनियरी संकर्म, जो ऊपर उल्लि 
खित नहीं किए गए हैं : -- 
( 1 ) कार्यालय और प्रवर्णन कक्ष . 
( 2 ) जिसमें ताप विद्युत जनन 

संयंत्र है । 
( 3) जिसमें जल विद्युत जनन 

संयंत्र है । 
( 4 ) अस्थाई निर्माण , जसे काष्ठ 

संरचनाएं 
( 41 ) कच्चे मार्गों से भिन्न मार्ग . 

( 5 ) अन्य . . . 
( 6 ) ट्रांसफार्मर , ट्रामफार्मर कियोस्क , 

उप-स्टेशन उपस्कर और अन्य 
नियत माधिन (जिसके अंतर्गत 
संयंत्र प्राधार भी हैं ) :-- - - 
( 1 ) 100 किलोवाट एम्पियर 

और उससे अधिक की 
ममता वाले ट्रासफार्मर 
(जिमके अंतर्गत प्राधार भी 


पांच 
एक सौ 


पपास 


बोस 


( ठ ) स्थेतिक मशीन प्रोणार . . 
( 3 ) वातानुकूलन संयंत्र 

( 1 ) स्पेतिक . . 

( 2 ) सुबाप 
( ४ ) ( 1 ) कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग मोस 

( 2 ) कार्यालय उपस्कर 
( 3) मान्तरिक तार लगाना,जिसके 

अन्तर्गत फिटिंग और माधिन 

भी हैं । 
( 4 ) मड़क प्रकाशन फिटिंग 

पन्द्रह 
( ण ) भार पर दिए गए साधिन -- 
( 1 ) मोटरों से भिन्न . 

सात 
( 2 ) मोटरें 
( न ) संचार उपस्कर -- 
( 1 ) रेडियो तथा उच्च प्रावृत्ति पन्द्रह 

बाहक पचति । 
( 2 ) टेलिफोन लाइनें और दलि - बीम 

फोन । 
प . पूर्व-प्रयुक्त क्रय की गई पास्तियां और ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो 
ऐसी मास्तियां ,जिनके लिए इस अनुसूची में राज्य सरकार, स्वामी 
अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है । 

बारा आस्तियों के प्रर्जन 
के समय उनके स्वरूप , 
काल समय मोर दशा को 
ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक 
मामले में प्रयधारित 
करें । 

- - - 
[ सं० 9/ 21/ 79-इस्क I बाल I ] 
प्रातिमा बोदिया , संयुक्त मचिव । 


पैसीम 


पच्चीस 


बीस 


बीस 
पन्द्रह 
पैतीस 


दम 
मालीम 


माट 


( 2 ) अन्य . 
( च ) स्विचगियर , जिसके अंतर्गत केबल 

कनेक्शन भी है 
( च ) तड़ित प्रगाही - - 

( 1 ) स्टेशन टाइप . . 
( 2 ) पोल टाइप . . 

( 3 ) तुल्यकाली संधारित्न 
( छ ) बदिया . . 
( ज ) ( 1 ) भूमिगत केबलें जिनके अंत 

गत मंधि बाक्म और वियोजन 

बापम भी हैं । 
( 2 ) केबल इफ्ट प्रणाली 
( म ) ऊपरनी लाइनें , जिनमें अर्गन 

टैक भी है - -- 
( 1 ) 66 किलोवाट से उच्चतर 

नामाय बोल्टतानो पर 
प्रचालन करने वाली संवि 

रचित इस्पान टैकों पर लाइनें । 
( 2 ) 13. ५ किलोवाट में उच्चतर 

फिन्तु 66 किलोवाट से अन 
धिक नामीय वोल्टनायों पर 
प्रचालन करने वाली इस्पात 

टंकों पर लाइनें । 
( 3 ) इस्पात या प्रबलित कांक्रीट 

टैकों पर लाइनें । 
( 4 ) अभिक्रियित काष्ठ ठेकों पर 


पैतीस 


G. S. R . 143( E ). ---In cxercisc of the powers conferred by sub 
paragraph ( a ) of paragraph VI of the Sixth Schedule to the Elec 
tricity ( Supply ) Act, 1948 ( 54 of 1948) , the Central Government , 
after consultation with the Authority , hereby notifies that the 
licensec shall provide for depreciation such sum as is calculated in 
accordance with the following principles, namely : 

1 . Providing of depreciation by licensees , – ( a) The licensee 
shall provide for depreciation 

(i) such an amount as would , if set aside annually through 

out the prescribed period and accumulated at compound 
interest at 4 per centum per annum , produce by the end 
of the prescribed period an amount equal to ninety per 
cent of the original cost of the asset after taking into 
account the sums already written off or set aside in the 
books of the undertaking. Annual interest on the 
accumulated balance will be allowed as an expense from 
revenue as well as the annual incremental deposit , or 


सीम 


पत्रास 


(ii) such an amount as is arrived at by dividing ninety per 

cent of the original cost of the asset by the prescribed 
period . 


बीम 


लाइने । 


. 


. 


( अ ) मीटर . 
( ट ) स्थनादिन यान 


पन्द्रह 


Provided , however , that if a licensec has already opted for 
& particular method before the commencement of the Electricity 
upply ) Amendment Act, 1978 ( 23 of 1978), he shall continuc to 
Sfollow the same method , 
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- - 


- - - - - 


Description of asset 


Number of years of 

period 


Thirty - five 


Give 
One hundred 
liſty 


(6 ) Where any fixed asset ceases to he available for use 
through obsolescence , inadequcacy, superfluity or for any 
other reason , it shall be described in the hooks of the licensec 
as no longer in use and no further depreciation in respect there 
shall be allowed as a charge against revenue . 

( c) When any asset has been written down in the books 
of the undertaking to 10 per cent or less of its original cost, nu 
further depreciation shall be allowed in respect of that asset. 

(d ) Arrears of depreciation may be written off by equated 
payments over the remainder of the prescribed period . 

2 . Period of application of the principles of depreciation . 
Thcsc principles — shall apply to the charging of depreciation for 
the year commencing on the 1st day of April, 1979 and ending on 
the 31st day of March , 1980 . 

Explanation : - In this notification prescribed period " 
mcans — in respect of assets specified in the Schedule to this noti 
fication , the number of years or period specified therein , in rela 
tion to such asset running in cach case from the beginning of the 
year of account next following that in which the partiular asset 
became available for use in the business . 

SCHEDULE 


Thirty - five 
Twenty -live 


Twenty 


- 


- - 


- 


- 


- 


Twenty 
Fifteen 
Thirty - five 


Ten 


Forty 
Sixty 


(iii) containing hydro -electric 

generating plant . . . 
(iv ) teniporary erection such as 

wooden structures , . 
( iva ) roads other than kutcha roads 

( v ) others . . . . 
(e ) Transformers, transformer kiosks, 

substation equipment and other 
1ixed apparatus (including plant 
foundations) 
(i) transformers ( including foun 

Jations ) having a rating of 
100 kilovolt amperes und 

over . . . . 

(ii) Others . . . . 
(1) Switchgear, including cable connec 

tions . . . . . 
( II ) Lightning arrestors 

(i) station type . . . 
(ii) Polc type . . . . 

( iii) synchronous condensers . 
( g) Batteries , , , , 
(h ) ( 1) Underground cables including 

joint boxes and dis-connecting 

boxes . . . . . 
(2 ) Cable duct system . . . 
(i) Overhead lines, including supports 

(1) lines on fabricated stoel sup 

ports operating at nominal 
voltages higher than 66 kilo 

volts 
(ii) lines on steel supports operat 

ing at nominal voltages, high 
er than 13 . 2 kilovolts but not 

exceeding 66 kilovolts . 
( iii) lines on steel or reinforced 

concrete supports . . 
(iv) lines on treated wood sup 

ports . . . . 
( j) Meters 
(h ) Self-propelled vehicles 
(1) Static machine tools 
( m ) Air -conditioning plant 

(i) Static . . . 

( ii ) Portable , , 
(n ) (i) Office furniture and flitings. . 

(il) Offic equipment 
( iil) internal wiring, including fit 

tings and apparatus . . 
(iv ) strcot - light fittings . . 
(0 ) Apparatus let on hire 

(i) other than motors , . 

( ii) motors . . . . 
(p ) Communication cquipment 

(i) Radio and high frequency car 

rier system , , 


Thirty- five 


Description of asset 

Number of years or 

period 
A . Land owned under full titlc . , Infinity , 
B . Land held under lease ... 
(a ) for investment in the land · The period of the 

lease , or the period 
remaining unex 
pired on the assign 

ment of the lease . 
(b ) for cost of clearing site : The period of the 

Jease remaining un 
expired at the date of 

clearing the site . 
C . Assets purchased new , 
(a ) Plant and machinery in generating 

stations, including plant founda 
Lions 
(1) hydro -electric 

Thirty - five 
(ii) steam - Electric 

Twenty - five 
( iii) diesel-electric . . . 

Fifteen 
(b ) Cooling towers and circulating 
water systems . , . 

Thirty 
(c ) Hydraulic works forming part of a 

hydro electric system , including -- 
(i) dams, spilways, weirs , canals , 

reinforced concrete flumes 

and syphons . . . One hundred 
( ii ) reinforced concrete pipelines 

and surget anks, stoel pipe 
Jines , sluice gates , steel surge 
tanks , hydraulic control val 
ves and other hydraulic works . Forty 


Thirty 


Twenty - five 


Twenty 


Fifteen 


Seven 


Twenty 


Fifteen 


Seven 


Twenty 
Ten 


Fifteen 
Fifteen 


( d) Buildings and civil engineering 

works of a permanent character , 
not mentioned above 

(1) offices and show rooms . 
( ii) containing thermo-electric gene 

rating plant 


Seven 
Twenty 


Fifty 


Thirty 


Fifteen 


[H 
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- - 


- - 


- 


- 


SEES : _ - - 


- - 


- 


Defcription of asser 


Description of asset 


Number of yours or 

seriud 


- 


- 


( ii ) Telephone lines and tele 

phones . . . . Twenty 
D . Assets purchased sccond hand and Such reasonble 

assets not otherwise provided for in period as the State 
this Schedulc . 

Government deter 
mines in cach case 
having regard to the 


Number of years or 

period 
nature , age and con 
dition of the assct at 
the time of its ac 
quisition by the ow 
ner . 
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